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KURSUS TEKNISI AC YOU ARE HERE: HOME / KURSUS TEKNISI AC 





PENJUALAN AC > 
CUCI AC > 
SERVICE AC > 
SUKU CADANG > 
PERALATAN PERKAKAS » 


DAFTAR YUK MENJADI TEKNISI AC PROFESIONAL! 


Saat ini AC Split menjadi pilihan favorit masyarakat sebagai kebutuhan alat pendingin udara di rumah tinggal, kantor dsb. dari 
berbagai macam merek. Hal tersebut memberikan peluang yang sangat terbuka lebar dan menjanjikan untuk Anda yang ingin 
memulai usaha jasa perawatan dan perbaikan AC Split di masa pandemi Covid19 atau berkarir di perusahaan / vendor AC. 
Kompetensi dan keahlian tersebut diperlukan bagi siapa saja untuk menjadi seorang teknisi AC profesional yang memahami 
pengetahuan terkait prinsip kerja, elektronik, komponen-komponen AC, etika dan cara pemeliharaan sesuai dengan Standar 


Operating Prosedur yang telah ditetapkan serta mengacu kepada standar keselamatan kerja. 


Jagodingin.com penyedia program Kursus Teknisi AC di Jakarta untuk Anda yang berminat menjadi Teknisi AC Profesional untuk 
peluang usaha jasa perawatan dan perbaikan AC atau ingin bekerja profesional di perusahaan penyedia jasa AC dengan banyak 


keuntungan, fasilitas dan pilihan kelas kursus yang fleksible dibawah ini. 


BENEFIT 


Program Kursus Teknisi AC ini, peserta akan mendapatkan benefit : 


“Pemahaman prinsip kerja dan penanganan mesin pendingin / Air Conditioner jenis Split. 

“Mampu menganalisa dan mengidentifikasi masalah terhadap berbagai merk dan macam jenis kerusakan dalam penggunaan unit 
AC Split. 

“Memahami kebutuhan pelanggan terkait permasalaahan AC dan mampu melaksanakan pemeliharaan, pemeriksaan, 
penggantian serta trouble shooting sistem AC sesuai dengan standar kerja. 


“Menjadi Teknisi AC Profesional yang handal dalam menyelesaikan masalah atau kendala. 


FASILITAS 


Fasilitas Kursus Teknisi AC : 


“Peralatan, alat ukur & media praktek 
Ruangan kursus 

Panduan dasar 

Teori dan praktek lapangan 


Gratis konsultasi 


SS LL 


Dibantu usaha mandiri 


TEORI & PRAKTEK 


Materi pembelajaran Teori dan Praktek Kursus Teknisi AC yang di dapatkan peserta meliputi : 


Cara kerja AC (sistem refrigerasi) 

Peralatan dan alat ukur standar 

Komponen outdoor dan indoor AC 

Wiring diagram kelistrikan outdoor & indoor 
Freon dan pengukuran 


Praktek Instalasi AC dan Re-instalasi 


Na aa IA Ia 


Perawatan AC 


Troubeshooting komponen AC, elektronik dan kelistrikan 
Kode error semua merk jenis AC 

Standard Operating Prosedur service 

Identifikasi Kerusakan AC (Out Door & In Door) 


SS LL 


Tips dan trik 


HARGA KURSUS TEKNISI AC 


(5) KELAS REGULER 
(5) KELAS PREMIUM 


(5) KELAS PRIVATE 


Peserta yang telah mengikuti kursus AC ini akan mendapat pengetahuan : 


“Memahami & mengetahui komponen / suku cadang AC beserta system kerjanya. 

Memahami & mengetahui penggunaan peralatan, alat ukur, perkakas, dsb. 

Mampu melakukan bongkar pasang unit AC berbagai merk dan jenis untuk di tindak lanjuti. 

Mahir melakukan perawatan cuci ac dengan mudah sesuai standar prosedur yang benar. 

Menganalisa kerusakan / kebocoran terhadap komponen AC beserta solusinya. 

Mampu melakukan tindakan perbaikan service AC atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan komponen AC. 


Mampu memberikan penjelasan kepada pelanggan terhadap permintaan atau permasalahan tentang AC. 


Na aa Ta 


Menjaga nama baik diri sendiri sebagai seorang Teknisi AC Profesional. 


Syarat & Ketentuan : 


“Jenis AC dalam program kursus ini adalah AC Split 
“Bagi calon peserta yang berminat langsung chat WA Admin Jagodingin.com dibawah dengan memilih kelas yang telah ditentukan. 


“Pembayaran kursus dapat dilakukan sebelum kelas dimulai sesuai pilihan dengan metode pembayaran tunai, transfer Bank atau 
via marketplace (tokopedia & Shoppe) 


“Calon peserta yang sudah membayar akan pandu dan dilayani oleh admin untuk diberikan jadwal program kursus. 


DAFTAR SEKARANG! 


Menjadi teknisi AC profesional merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. 
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